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De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) herhaal¬ 
delijk heeft geconcludeerd dat de doelstelling van 100 petajoule energie¬ 
besparing in 2020 niet zal worden gehaald en dat de besparing op aardgas 
voor verwarming van bestaande gebouwen langzamer gaat dan verwacht, 
ook na uitvoering van de afspraken in het energieakkoord; 

overwegende dat energiebesparing een belangrijke bijdrage levert aan het 
terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen; 

verzoekt de regering, voor de begrotingsbehandeling I en M inzichtelijk te 
maken welke aanvullende maatregelen om energiebesparing te realiseren 
mogelijk zijn, onder meer in de gebouwde omgeving en in de industrie, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Dik-Faber 
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